b. Asystent przy Muzeum Techn.-przemysłowem krakowskiem, 
honorowy członek Weteranów wiedeńskich pod przewodnictwem JE. hr. H. Wilezka, 
Korektor drukarni Uniw. Jagiell 


urodzony w Kaliszu, w Królestwie pols, 23 października 1849 roku, po ciężkich a długich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 2 grudnia 1887 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona z trojgiem dzieci, zaprasza Familie, Kolegów jego z czasów Uniwersyteckich, Przyjaciół 
i Znajomych na pogrzeb, odbyć się mający dnia 4 b. m., t. j. w niedzielę, 1887 roku o godz. zie} po południu, z ulicy 
Brackiej Nr. 7, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Kraków, 1887. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


